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Diquefte due altreinuentionil’ Architraue dellaprima,cheilfegnato F, fi diuide fimilincn • 
quattroparti:ditre&vnquartofifal’altezzadelFregio:edicinquequella della cornice. Si h^ 111 
de 1’ Architraue in parti otto : cinque vanno al piano, e tre al cimacio : ilquale va ancor egli diuif U -' 
parti otto : tre fi danno all’intauolato,tre al cauetto, e due all’orlo . L’altezza d ella Cornice fi n ° - n 
fee in fei parti : di due fi fa la Gola diritta col fuo orlo,e di vna l’intauolato . Si diuide poi detta G i 
in noue parti : e di otto di qitelle fi fa il Gocciolatoio , e Gradetto . L’Aitragolo , 6 Tondino f 1 
pra il Fregio e per il terzo d’vna delle dette fei parti , e quello, che refta tra il Gocciolatoio , e il To° 
dinofilalciaal Cauetto. ’ n ~ 

Nell’altra inuentionel’ Architraue fegnato H, fidiuide in quattro parti, edi tree mezafifal’al 
tezza del fregio , e di cinque l’altezza della cornice . Si diuide 1 ’ Architraue in parti otto : cinque va 
no al piano , e tre al cimacio . Il Cimacio fi diuide in parti fette : d’vna fi fa 1 ’ Aftragolo , & il reftof 
diuide di nuouo in otto parti : tre fi danno alia Gola riuerfa , tre al Cauetto , e due all’Orlo . L’altez 1 
za della cornice fi diuide in parti fei , e tre quarti . Di tre parti fi fa l’intauolato , il dentello , el’ouolo 
L’intauolato ha di iporto quanto e grolfo : il dentello delle tre parti dellafua altezzale due : e l’Ouolo 
delle quattro parti le tre : de i tre quarti'fi fal’intauolato tra la Gola,e il Gocciolatoio: el’ altre tre par- 
ti fi diuidono in dicefette : noue fanno la Gola,& l’Orlo : & otto il Gocciolatoio. Viene quefta Cor- 
nice ad hauer di Iporto quanto e la fua grolfezza , come ancho le fopradette . 
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